STANISLAW DYJAK 


b. dyrektor P. B.P. Nr 3 w Krakowie, ostatnie kierownik punktu 
uslugowego Sp-ni im. Hanki Sawickiej 


przeżywszy lat 55, zmarł nagle dnia 10 kwietnia 1954 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 14 b. m. o godzinie 14-tej 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 

zona, dzieci, wnuki i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 14 b. m. o godzinie w kościele 
paraf. Bożego Ciała. 
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